^各部の名称とはたらき 


POWER ランプ 



点灯(緑）： AC アダプタ接続時 
消灯 ： AC アダプタ未接続時 


DIAG ランプ- 

点滅(緑/橙）:異常発生時 85 /起動中/フラッ 
シュメモリ書き込み時 


※1分以上点滅している場合は、異常です。再度 
AC アダプタを接続しなおしてください。 
それでも点滅が続く場合は、ファームウェア 
の内容が破損しているおそれがあります。 
弊社修理センターに製品をお送りください。 


LAN ランプ 

点灯(緑） ：10Mbps リンク時 
点灯(橙）： 100Mbps リンク時 
点滅(緑） ：10Mbps 通信中 
点滅(橙）： 100Mbps 通信中 


WAN ランプ 

点灯(緑)：リンク時 
点滅(緑):通信中 


背面パネル 


DC コネクタ—— 

付属の AC アダプタを 
接続します。 
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工場出荷設定スイッチ 

BroadStation を出荷時設定に戻す 
ときに7秒以上押します。 


WAN ホート - 

ケーブル/ xDSL モデムを 
接続します。 

WAN 側カスケードスイッチ 

ケーブル/ xDSL モデムが正しく 
リンクされない場合にスイッ 
チを押してください。 

1 0 M /100 M LAN ポート- 

パソコンやハブを接続 
します。 


LAN 側カスケードスイッチ 

ポート4に接続する機器に 
よって 0N/0FF を切り替えま 
す。 

ハブを接続する場合： 

スイッチを OFF (出っ張って 
いる状態）にし、ストレー 
トケー ブルで接続し ます。 

パソコンを接続する場合： 

スイッチを ON (引っ込んで 
いる状育 J) にし、ストレー 
トケーブルで接続します。 


底面 


WAN MAC アドレス—— 

BroadStation の WAN 側の MAC 

アドレス*が記載されています。 
※ ”000740”から始まる12桁の 
値です。 

rm プロバイダに MAC アド 
レスの申請が必要なと 
きは、こちらの MAC ア 
ドレスを申請してくだ 
さい。 



LAN MAC ァドレス 

BroadStation の LAN 側の MAC 

アドレス※が記載されています。 
※ ”000740”から始まる12桁の 
値です。 


^安全のために 


■安全にお使いいただくために必ずお守りく 
ださい 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 
全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しました。 
正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上 
でお使いください。お読みになった後は、必ずお手元に置き、常に参 
照できるようにしてください。なお、本書には、弊社製品だけでなく 
弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 
記載されています。また、製品のマニュアルと重複する内容も含まれ 
ています。 

パソコンの 故障/トラブルや データの 消失.破損または取り扱いを 
誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは弊社の保証対象には含 
まれません。あらかじめご了承ください。 


使用している警告表示の意味 


△警告 

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 

△注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害 
の発生が考えられる内容を示しています。 

吏用している絵記号の意味 

A 

△は、警告、注意を促す記号です。 △ の中や近くに、具体的な警 
告内容が描かれています。（例： 先 感電注意） 

0 

( S ) は、してはいけな!/ヽ事項(禁止事項)を示す記号です。 

® の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 

(例： ⑤ 分解禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

攀の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。 

(例：®プラグをコンセントから抜く） 


△警告 


(S) 


⑧ 

分解禁止 


電源ケーブルを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

•設置時に、電源ケーブルを壁やラック（柵）などの間にはさみ込んだりしないで 
ください。 

籲重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

•熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。 

•電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

•極端に折り曲げないでください。 

•電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたはお買い上 
げの販売店にご相談ください。 


本製品の分解や改造はしないでください。 
火災や感電の恐れがあります。 


電源プラグ 
を抜く 


煙が出たり変な臭いや音がしたら 、 A C コンセントからブラグを抜いて 
ください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 
弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


霪 

電源プラグ 
を抜く 


本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐに AC アダプ 
夕を抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 
弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


/ AC 100 V (50/60HZ) 以外の A C コンセントには、絶対にプラグを差し込 
(\ J まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 


❶ 

強制 


AC アダプタは 、 A C コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の 
恐れがあります。 




液体や異物などが内部に入つたら 、 A C コンセントからプラグを抜いて 
<だい。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
電5£?グ 弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 

を抜く 


㊃ 

水場での 
使用禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでくださしヽ。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かない 
ように機器を配置してください。 

強制 けがをする危険があります。 


△注意 



0 


電源ケーブルが AC コンセントに接続されているときには、濡れた手で 
本製品に触らないでください。 

感電の原因となります。 



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドア 
ノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよう 
にしてください。 

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容にっいては、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 




次の場所には設置しないでください。 

感電、火災の原因となったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 

•強い磁界が発生するところ（故障の原因となります） 

•静電気が発生するところ（故障の原因となります） 

•震動が発生するところ（けが、故障、破損の原因となります） 

•平らでないところ（転倒したり、落下して、けがの原因となります） 
•直射日光が当るところ（故障や変形の原因となります） 

參火気の周辺、または熱気のこもるところ（故障や変形の原因となります） 

•漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります） 

•漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります） 


ご使用の前に必ずお読みください〜 BLR - TX 4 L 
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